WikipediA 

Wikang Oneida 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Oneida ay siang wikang sinasalita sa Canada. 


Oneida 


OnAyota?a:ka 

Sinasalitang Canada, United States 

katutubo sa 


Rehiyon Six Nations Reserve, Ontario as 
well as, Oneida-of- the -Thames 
near London Ontario, and 
eentral New York and around 
Green Bay, Wiseonsin 


Mga 190 (2011 census)el8, 

katutubong Miehelson & Doxtator 

tagapagsalita 


Pamilyang 

wika 


lroquoian 
■ Northern 


■ Lake lroquoian 


- Five Nations 


■ Mohawk-Oneida 


■ Oneida 


Mga kodigong pangwika 
ISO 639-3 one 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


1$ 1*1 Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Canada ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
Wikipedia sa pagpapalawig (https://ti. wikipedia.org/w/index.php ?titie=Wikang_Oneida&action = edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Oneida&oldid=1610644" 


Huling pagbabago: 09:32,16 Oktubre 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 





















